


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUOYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


06/04/2010 


Allison Callahan 

Assistant District Attorney, Suffolk County 


Dear ADA Callahan, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. Included 

are copies of the following: 


1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for samples 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC Spectral analytical data for samples # 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

GC/MS testing was performed by Della Saunders. All other analyses were performed by Annie 
Khan (Dookhan). If you have any questions about these materials, please call me at the number 
below. 


,r 


- 

Anni e Khan (Dookhan) 
Chemist n 
Dnig Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617)983-6631 
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dEPAf^TM ENT 


f^wv/rv tf 


DRUG RECEIPT 


PAGE #_ 


/ 4 >/ 


DESTRUCTION # 

Dislrict/Unit_ ^ ^ ^ ^ _ 

Name & Rank of Arresting Officer u. <. 1 


DEFENDANT'S NAME 


ADDRESS 


M 



STATE 


LAB USE ONLY 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 


GROSS 

QUANTITY 


GROSS 

WEIGHT 


ANALYSIS 


a> I 




L/Q / Vi&U 


3 /hf/^ 

i. \/fKv(s ii?/ 


d s A ^ 30 4^ - 


To be completed by ECU personnel only 


Name and Rank of Submittipif Officer 


Received by, 


8PD Form 0038-BIS-0907 (prev. 1763) 





ECU Control # 




Folk_OIG_PRR_052838 
















No, 


Date Analyzed: cep j « ,««« 

City: 

Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: 

P.O. Diana Lopez 


Def; 


1 

'imount; 


Subst: SUB 

D. Cont: 

3 Cont: pb 


3 Rec'd: 

08/13/2009 

No. Analyzed: 

>ss Wt.; 

18.17 

Net Weight: \O iC 



# Tests: \% 

Prelim: 

codcuvia 

w 

Findings^^^^^ 


City; Boston D.C.U. Police Dept. 


Officer: 
Def: 
Amount; 
No. Cent: 
Date Rec'd: 
Gross WL: 


Prelim; 


P.O. Diana Lopez 


26 Coni: pb 
08/13/2009 
22.97 


Subst: SUB 

No, Analyzed; \2» 

Net Weight; viL-Oi 
# Tests: 9 - 


Rndings:^^^^ 



No,I 
City; 
Officer: 

Def: 
Amount: 
No, Cont: 
Date Rec’d: 
Gross Wt.: 


Date Analyzed: 

Boston D.C.U. Police Dept. OCT 2 6 2009 

P.O. Diana Lopez 


1 Cont; vial 
08/13/2009 
21.36 


Subst; LIQUID 


No. Analyzed: 
Net Weight: 
# Tests 


if- Tests: 

Prelim; ^ros^c^oovone Findings. / 


Folk_OIG_PRR_052839 












Date Analyzed: 


City; Boston D.C.U. Police Dept. qqj 2 6 2009* 

Officer: P.O. Dian a Lopez 

Amount; Subst; LIQUID 


No. Cent: 1 Cont; vial 

DateRec'd; 08/13/2009 
Gross Wt.; 22.37 


No. Analyzed: 
Net Weight: 


Prelim;"^ GSiS=^>?a\sooc 2 . 


# Tests: ^ 

w 

Findings. 

lh>hih0e^^/m^k/ey 



Folk_OIG_PRR_052840 



DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLED 

No. of samples tested; 


AGENCY 











# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 


Gross 

Weight 

PacketWelght 

Net 

Weight 

1 


O --JsXO \ 

3-?^03rS 

26 




2 

St^ni 

Q■X.X^25 


27 




3 

2 ■ (iCi'S'4 

o ‘ 

■a, - M to 

28 




4 




29 




5 




30 




6 




31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 




14 




39 




15 



! ■■ " 

40 




16 




41 




17 



1 

42 




18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 





Calculations; 




r \0-' \ ^ 


(^k. 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wi 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


■21 \ fV| y.V Ca/U 


Gross Wt (ifa): m ■ ^ *^0 \ 
Gross Wt {\a): H ^ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt;_ 


\ 19 \ 5> 2- S D 2. 
OV^fxud vowo v'' 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( -\-) 
Marquis 
1 ^ Froehde's 
\ 3 Mecke's_ 


MIcrocrvstalUne Tests 
Gold 

Chloride V _ 

i3> TLTA ( -V)_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS CArciAAj’ _ 

date 0^-1- 2--0<n 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS COCum^ 

MS 

OPERATOR QC^ 

DATE I h -OQ 


Revised 7/2005 
Folk_OIG_PRR_052843 









Sample #: 


# samples tested: 


H 

Ili^B SSullilll 

Packet Weight 

Nat 

Weight 

# 

mugigiii 

^^l^lll^llllllll 

lllll^lllllll^^ll^^ 

1 

--- 

o. h‘^\ 

(?. \X9-1 

0 • 

26 




2 



O . 

27 




3 

6' S'S-'iS 

0.0 ^fn 

o- '^%n2 

28 




4 

(3 .^^b \ 

o-o^is 

o.mos-^ 

29 




5 

O.S\^12. 

0-C>Sfb3 

G.MXIb 

30 




6 

0.SM.9U 

O' Ob 55- 

0 • MCS'-vb 

31 




7 . 

O-S-^Srb 

o * \cst> 

0 .b")SO 

32 




8 

0-SS'^,2> 

O 'O tSrb 

0 -Mboio 

33 




9 

0- 

0 -lOSb 

D, MS^lb 

, 34 




10 

0 - 

O ' \o'aS 

0, o\g^<5j 

35 




11 

0^ b^^to 

O- \oic| 

0- '5-axb 

36 




12 

0. 

0 - ObSS" 

Q .3» Ss U 

37 




13 



o' X V2. 

38 




14 




39 




15 




40 




16 




41 




17 




42 



. ....... .. ’ .- 

18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




26 . 




50 




Calculations: 

,yS-OiOi 
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PHYSICAL DESCRIPTION: 

cxeojx V(.£^v^ciSl va V ovcxS) 

u^o ocL'^e.'" ic\cuno 


Gross Wt( ): 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


i' O^ rb 9 von<\v-£- ioo'^p.^ 


^ (2/\_iLo£'' ■'^ ^ OA-S-^icA^ci t§l vOnAA^ctY , 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ^) - 
Marquis 

Froehde's "" 
Mecke's "" 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

e_ RESULTS 

Y'\)94 0n,<-»,Ve> 

MS 

OPERATOR_ 

DATE_ 

Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_052845 
















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

V O V o^V 

T ^S>v cOooN 

~VessV=>’to^ Q. v oc\c>v;ve 

lO c 


Gross Wt( ); 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt; 


- 'CVCjV S^GcOs. 0<r v.r'sVOvCr\ 


PRELIMINARY TESTS 


Soot Tests 

Microcrvstalllne Tests 

Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( —) — 

Chloride 

Marquis — 

TLTA ( ) 

Froehde's ~ 

OTHER TESTS 

■r^,_ 


Mecke's 

C^c ^ (S> 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS r\n-T ^ eo \^<Q I ‘ vfi' RESULTS_ 

DATE 0«^-G)a'-0^< _ <2.c\<2^.A<V^\VC MS 

OPERATOR 

VO-v^-o^i 

DATE 


Revised 7/2005 









Sequence Maine: C: \msdchem\l\sequence\101909ASD, S 
J Comment: 

Operator: ASD 

Data Path: D:\GC DATA\10_19_09\ 

Instrument Control Pre“Seq Cmd: 

Data Analysis Pre“Seq Cmd: 

Instrument Control Post-Seq Cmd: 

Data Analysis Post-Seq Cmd: 

Method Sections To Run On A Barcode Mismatch 

{X) Full Method (X) Inject AnyvJay 

( ) Reprocessing Only ( ) Don’t Inject 


Dine 


1) 

Sample 

1 

01 

2) 

Sample 

2 

02 

3) 

Sample 

3 

03 

4) 

Sample 

4 

04 

5) 

Sample 

5 

05 

6) 

Sample 

6 

06 

7) 

Sample 

7 

07 

8) 

Sample 

8 

08 

9) 

Sample 

9 

09 

10) 

Sample 

10 

10 

11) 

Sample 

11 

11 

12) 

Sample 

12 

12 

13) 

Sample 

13 

13 

14) 

Sample 

14 

14 

15) 

Sample 

15 

15 

16) 

Sample 

16 

16 

17) 

Sample 

17 

17 


Sample Name/Misc Info 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 





9 






- 




Last Modified: Mon Oct 19 12:49:06 2009 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_052847 





2\rea Percent Report 


f 

[ 


f 

/Daca Fi 

/ 

/ Acq 
/ sample 
/ Mi-sc 

AhS Vial 

j^ethod - 

^ 1 IS 


D;\GC DATA\10„19_09\ 

01 -D 

PIDIA.CH 

19 Oct 2009 12:51 

blank 

ASD 

1 Sample Multiplier; 1 
File: autointl.e 
C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN,M 



SCREEN.M Mon Oct 19 13:25:12 2009 


Page; 2 


Folk_OIG_PRR_052848 




Area Percent Report 


■Data path 
Data 

signal(s) 
Acg on 
sample 
Misc 
ALS Vial 


D;\GC DATA\10_19_09\ 

01 .D 

fidia.ch 

19 Oct 2009 12:51 

BLANK 

ASD 

1 Sample Multiplier; 1 


integration File; autointl.e 


Method 

Title 


C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 


Signal : FIDIA.CH 


peak R.T- Start 

# rnin irin 


End PK peak 

min TY height 


peak peak % of 

area % max. total 


1 1.260 1.234 1.452 BB 721918200 9451747969 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9451747969 


SCREEN,M Mon Oct 19 13:25:11 2009 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_052849 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal (si 
Acq On 
sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D;\GC DATA\10_19_09\ 

02 .D 

FIDIA.CH 

19 Oct 2009 13:26 

COKE/CODIENE STD 
ASD 

2 Sample Multiplier: 1 


Integration File; autointl.e 


Method ; C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 



SCREEN,M Mon Oct 19 14:00:40 2009 


Page; 2 


Folk_OIG_PRR_052850 




Area Percent Report 




t Jifvi.! 


p.\GC DATA\ 10 _ 19 _ 09 \ 

02 .D 

FlDlA.CH 

19 Oct 2009 13:26 

COKE/CODIENE STD 
hSD 

2 Sample Multiplier; 1 


autointl.e 

^ . c■\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 

Methoa ; 


Title 


FIDIA.CH 


peak 

# 

1 

2 

3 


R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1.260 

1.232 

1.474 

BB 

724322889 

9544937775 100. 

00% 99.385% 

7.370 

7.321 

7.402 

BB 

3820828 

30072121 

0,32% 

0.313% 

7.942 

7.911 

7.996 

BB 

3521448 

2900333b 

0.30% 

0.302% 


SuJT^ of corrected areas: 9G04013232 


SCREEN.M Mon Oct 19 14:00:40 2009 


Page: 1 
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^irea Percent Report 


O:\GC DATA\10_19_09\ 

11 -D 

FIDlA.CH 

19 Oct 2009 18:46 

BLANK 

ASD 

11 Scunple Multiplier; 1 


Vial 

^^fltegtation File: autointl.e 


flethod 

■Title 


C ; \MSDCHEM\ 1 \ METHODS \ SCREEN . M 



SCREEN.M Mon Oct 19 19:20:34 2009 


Page: 2 


Folk_OIG_PRR_052852 




Area Percent Report 


/ 

/ 


,,ta path 
uta File 
glial ( S ) 


on 


/P 

5a^npJ-^ 


M^S Vial 


D:\GC DATA\10_19_09\ 

11 .D 

FIDIA.CH 

19 Oct 2009 18:46 

BLAlvJK 

ASD 

11 Sample Multiplier: 1 


integration File; 


autointl. e 


Method 

Title 


: C:\MSDCHEM\l\METHODSVSCREEN.M 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

# 

R.T. 

min 

Start 

min 

End 

ruin 

PK peak 

TY height 

peak 

area 

peak % of 

% max. total 

1 

1.260 

1,237 

1.527 

Sum 

BB 723563439 9613530914 100.00%100,000% 
of corrected areas: 9613530914 


SCREEN.M Mon Oct 19 19:20:34 2009 


Page; 1 
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Area Percent Report 



Folk_OIG_PRR_052854 







Area Percent Report 



ks 

£r. 

Vial 


D:\GC DATA\10_19_09\ 
12 ,D 

FIDIA.CH 

19 Oct 2009 19:22 


ASD 


12 Sample Multiplier; 1 
— integration File: autointl.e 


Method 

Title 


C:\MSDCKEM\1\METHODS\SCREEN.M 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R. T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

rain 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.260 

1.233 

1,494 

BB 

711095827 9625877166 100.00% 93.289% 

2 

2.596 

2.568 

2.698 

BB 

1768421 

18555626 

0.19% 

0,180% 

3 

5.127 

5.108 

5 .178 

BB 

183459 

1318915 

0.01% 

0.013% 

4 

5.865 

5.808 

5.942 

BB 

16678195 

173744061 

1.80% 

1.684% 

5 

6.302 

6.278 

6.338 

BB 

131272 

951450 

0.01% 

0.009% 

6 

6.462 

6.415 

6.498 

W 

2478075 

21858727 

0.23% 

0.212% 

7 

6.519 

6.498 

6.572 

VB 

5425647 

40389983 

0.42% 

0 ;391% 

8 

6.764 

6.728 

6.796 

PV 

213860 

2196628 

0.02% 

0.021% 

9 

6.860 

6.837 

6.898 

W 

130961 

1329291 

0.01% 

0.013% 

10 

7.072 

6.985 

7.108 

BV 

23481578 

330940431 

3.44% 

3.207% 

11 

7.124 

7,108 

7.153 

W 

1543422 

12426181 

0.13% 

0.120% 

12 

7.302 

7.244 

7.320 

PV 

160386 

1564616 

0.02% 

0.015% 

13 

7.618 

7.598 

7.658 

BV 

666995 

7450536 

0.08% 

0.072% 

14 

9.320 

9.265 

9.343 

BV 

4969664 

72319133 

0.75% 

0.701% 

15 

9.359 

9,343 

9.408 

VB 

584208 

7450951 

0.08% 

0.072% 


Sum of corrected areas: 10318373693 


.'REEN.M Mon Oct 19 19:56:03 2009 


Page: 1 
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Area Percent Report 



DATA\10_19_09\ 
g Oct 2009 19:57 

^ V aPP 

j ^3 Sample Multiplier; 1 
5 ^ile; autointl.e 
, C:\MSDCKEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Signal: 13.D\FiD1A.CH 


3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000: 

600000 

400000 

200000i 


Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22!oO' 24^0^^^''26!^ 


SCREEN.M Mon Oct 19 20:31:32 2009 


28.00 

Page; 2 


Folk_OIG_PRR_052856 



Area Percent Report 



M Mon Oct 19 20:31:32 2009 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_052857 







Area Percent Report 


p;\GC DATA\10_1S„09\ 
I ‘ i4.1^ 

>■ : fIDIA.CK 
: 19 Oct 2009 20:33 


; 14 Sample Multiplier: 1 




ion File: autointl.e 

: C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN,M 



SCREEN.M Mon Oct 19 21:07:08 2009 


T-T--pT--r-rnr^ 

28.00 

Page: 2 


Folk_OIG_PRR_052858 




Area Percent Report 




,.r,a path 

'^4-3 pile 

SmK^I 

SM 

gainpl® 

]vlisc 

ALS Vial 


D;\GC DATA\10_19_09\ 
14 .D 

FIDIA.CH 

19 Oct 2009 20:33 


ASD 


14 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method ; C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Title : 


Signal 

: FIDIA. 

, CH 






peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak. 

peak peak 


% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area % max. 


total 

1 

1,260 

1.237 

1.497 

BB 

729780901 9408331894 100.00% 

99,515% 

2 

8.659 

8.617 

8.682 

BB 

175164 

1776464 0,02% 

0 

, 019% 

3 

12.421 

12.307 

12.494 

BV 

1376231 

44038611 0,47% 

0 

.466% 




Sum 

of corrected 

areas: 9454146969 




SCREEN.M Mon Oct 19 21:07:08 2009 


Page: 1 
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Area Percent Report 



DATA\10„i9_.09\ 

(9 Oct 2009 21:08 

gPANK 

I Sample Multiplier: 1 

File: autointl.e 


: c:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 


Signal 15.D\PID1A.CH 


3000000' 

2800000 

2600000; 

2400000j 

2200000 ' 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 ' 

1000000 

800000 

600000 

400000' 

200000 ] 

0 




"T 






T" 


~T 




~r 


1 


"ime 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14,00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 

lEEW.M Mon Oct 19 21:42:38 2009 Page; 2 


Folk OIG_PRR_052860 




Area Percent Report 


pata Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\10_1.9_09\ 

15 .D 

PIDIA.CH 

19 Oct 2009 21:08 

BLANK 

ASD 

15 Sample Multiplier; 1 


Integration File: autointi.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\MSTHODS\SCREEN,M 

Title : 

Signal ; FIDIA.CH 


R.T. 

Start 

End 

PK peak 

peak 

peak % of 

min 

min 

min 

TY height 

area 

% max. total 

1.260 

1.228 

1.518 

BB 739763005 

9719898360 100.00%100.000% 



Sum 

of corrected areas: 

9719898360 


SCREEN.M Mon Oct 19 21:42:38 2009 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_052861 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675402.D 

DCS 

15 Sep 2009 10:54 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


yi/ kl/d /^<f 

675402.D Thu Jun 03 11:30:36 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 052862 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3 

-2009\SYSTEM4\09_15 09\675403.D 

Operator 

DCS 



Date Acquired 

15 Sep 2009 11:07 

Sample Name 

QC MIX 


Submitted by 
Vial Number 

3 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 






4 

03 

TIC: 675403.D 










1 

I 



4.69 i 



1 

1 

1 

i_________________ 

[rime-'> 


KluOi 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 

4.033 


1253954 61.61 100.00 

4.694 



781511 38.39 62.32 


675403.D 


Thu Jun 03 11:30:40 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675403.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 11:07 

Sample Name : QC MIX 

Submitted by : 

Vial Number : 3 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


\buncfance 




I 1 152 iRR I I 2 ft. 

r, ii ilJl!59,l|,i . hil I III Ii, I. ^35 I I 207216 230 244 259 | 281 

0 -rT-f* N ' i I r -i Mr }'i | n ^ I' r tt ■ i i > t r t ‘i i i i i f r i | n T- p^ l M - 1 I I j K -tt j <1 t I 1 I I < I I m I ■ I I i n - | m 1 m I I j I f I t l‘ t 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 lOO 110 1^0 l30 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 


bundancd 


#29;C0CAINE 


201 “*2 


68 ! I 

[n/z- > 40 50 60 7 0 80 90 l60 UP 120 1 


.OT 152 166 i ' 272 

135 1^.). 21;* 24 4 259 ^ ^ | 

"i30*i5o 160 Wi? 0^180 190 2^0 2^02io 2ib’W’:So2^27o^5o2^0 36b 


675403 .D 


Thu Jun 03 11:30:41 2010 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675403.D 

DCS 

15 Sep 2009 11:07 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.69 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Codeine @ 000076-57-3 96 

Hydrocodone 000125-29-1 32 



Folk_OIG_PRR 052865 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675420.D 

DCS 

15 Sep 2009 15:02 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


675420.D 


Thu Jun 03 11:31:04 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052866 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675421.D 

DCS 

15 Sep 2009 15:16 

COCAINE STANDARD 

21 

DRUGS 

RTE 


BiJndaiice 


15000001 


1000000 


500000 



■TICr67542Tir- 


Ot-r-^-T-r 


' 9,k6''' 



Ret. Time 

Area Area % 

Ratio % 



4.039 

1858469 100.00 

100.00 




675421 .D 


Thu Jun 03 11:31:08 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052867 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : P:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675421.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 15:16 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052868 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675431.D 

DCS 

15 Sep 2009 17:34 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTF 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


675431.D 


Thu Jun 03 11:31:37 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052869 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SySTEM4\09__15_09\675432 ,D 
DCS 

15 Sep 2009 17:48 


ASD 
32 

DRUGS 

RTE 


^undance 
1 2000000 

4 

■^icrs75?3zir“ 

04 

I 

1500000 



iOOOOOO 


j 

500000 

i 

I 0 

! 

I 

j 

[ 

! 

I 

I 

|Time-> 

ibo ’ ihb 3.56'' 3,56'' 4 ,bo ‘ ’ ihb'' s.bo ’ ‘ 5.56"' e.bb ’' 6.56' ’ 7.56 ‘ ^ 7.5o ' 8,5o ‘' 8.56' ^ abo'' 6.56 ’ ’ ' 



Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

4.036 


wm 

■i 

100.00 


675432 .D 


Thu Jun 03 11:31:50 2010 


Page 


1 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675432.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 17:48 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 32 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


fTOnSance 




I j 51 68 i I j 162 272 

40 50 60 70 ao 90 i6q 110 120 130 1 40 150 160 17Q 180 100 26q 2i0 2^0 230 240 250 260 270 280 2 90 300 


®un5an^' 


1^2gr€C5C7^NE 


i I I 68 I I I 452 I 272 

yn/z-> 40 W 60 70 80 90 100 110 120 180 l40 150 160 170 190 200 2l0 220 230 240 250 260 270 : 


675432.D 


Thu Jun 03 11:31:51 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052871 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675433.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:01 


ASD 

33 

DRUGS 

RTE 



3.29 

4 

04 

1 

■!TCr675?33D 







Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3.288 


176052 

8.49 

9.28 

4.039 

1896377 

91.51 

100.00 


675433,D Thu Jun 03 11:31:54 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052872 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675433.D 
DCS 

IBSep 2009 18:01 


ASD 
33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.29 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


80 


60 


40 i 


73 


20 51 


42 


83 


101 


89 


7!weraie^3:26T-fo3:4(5gmIr^ 
148 


204 


121 


) 60 70 80 90 160 110 iSO 150 140 W 


131 


hr!/z-> 40 50 60 


176 

158 j .. 


281 




SS^undance 


80 




60 


40 


20 


0 


73 


51 63 


#84U39nniiIdaz6I27'r^P 


2Q4 


148 


101 


127 


89 


117 




135 


176 

157 167 I 185 


> 40 50 60 70 80 90 


?fo^O 


675433.D 


Thu Jun 03 11:31:55 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052873 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675433.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:01 


ASD 
33 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


|ftb"undanca 


80 


60 


40 


20 




42 

I 


40 


51 




68 


94 


60 60 70 80 


1 , ,, r.rr , ,,, , , i . , ,rp; -T n ,, ,, , ,' i. 

90 100 UO 120 130 140 150 160 170 180 190 26o 2i0 220 230 240 250 260 270 2^0 2^ 300 


" Average 614.012 to 4J39 mlriT^ 


182 


105 


122 


135144 ^,?^ 


198 


207 222 


303 


242 


272 
259 1 281 



675433.D 


Thu Jun 03 11:31:56 2010 


Page 3 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675434.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:15 


ASD 
34 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

ncr 67543 TO 

[ 

4 

04 

2000000 



1500000 



! 

I 1000000 

i 

j 


' 

I 

i 

I 

I 500000 


i 

I 0 

I 3.28 

t 

I 

I 

i ...._ ... .... . 

[rime-> 

ibo * 2 .m ‘ ’ 3.66' 3.56 4.60 4.50 5.60 5.66'' 6.66 ^' 6,66 ’' 7.66 ' r,66 aoo 8.60 9.60 9^0 | 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.282 

271352 

11.08 

12.46 

4.038 

2177471 

88.92 

100.00 


675434 .D 


Thu Jun 03 11:31:59 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052875 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675434.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:15 


ASD 
34 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imida 2 :o [2, l-b] thia 2 :ole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,l-b]thiazole. 

2, 

3,5,6-t0t 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


1 60 


40 


20 

* 51 

i 1 ' ' 

0 

m/z-> 

40 50 60 


73 


Average oni25'1 to3.37Zmln:: 67543TO^ 


101 


121 


204 



1 



[127 

63 

1 i 1 

441 ^ i|4' 

1 

41 

89 


j 

+-T 4 J 

il 

ii,, 135 14?,] 167 169 182 I 


Abundance' 


80 


60 


40 


20 


m/Z“> 


Ot 


1?1?342?nm)aaz^2rrB)0iia2ole,“2;3^^64errafiy3ro^6^fienyI-" 

148 


73 


39 63 


101 


89 

QR , , 

90 1^1 


127 


j. 106 


0 1 


121 

K4 




134 






204 


176 

i 157 169 I 189 iji! 

io lio" So 


675434.D 


Thu Jun 03 11:32:00 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052876 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675434.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^2009 18:15 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 34 

AcquisitionMet h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


p^6undan^ 




I I T 68 j I I i 152 166 I ^^2 

Z-> 40 50 60 70 80 00 100 110 12 D 130 140 150 160 170 180 100 200 210 2^0 230 240 250 2 ^ 270 2^0 290 3 C 


!A6undance 


'W2grco^TNr- 


I 40| 


h ' 105 


I ( !■' * i 114 I 135 .1^ 

PWTrym U-n^ i 4 fT f-Tl^TH--rrTnrrT4i-rTrT44HVirjrn4T-^^ 

10 90 lOO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2llo 


)v/z-> 40 50 60 70 80 


214222 244 259 i ^ 

o"2lo22oW23cr25oW2?i^'St^^ ^0 


675434.D 


Thu Jun 03 11:32:01 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052877 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675435 .D 
DCS 

15 Sep 2009 18:29 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675435.D 


Thu Jun 03 11:32:04 2010 


Page 


1 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SySTEM4\09_15_09\675436.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 18:42 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


;^&unaiir5ci~~-- -- —nCTBTS^SBXT 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675436.D Thu Jun 03 11:32:08 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052879 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675437.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:56 

COCAINE STANDARD 

37 

DRUGS 

RTE 


pbundance 
I 1500000 


4| 


103 


1000000 

5000001 


TICr675437:D 


hme-> 2.00' 2.ho 3.00 sic 

' 4.66 ‘ 4.66 5.66' 5.66 ’ 6.66' 

' 6.66 ‘' 7.66' ‘ 7.66 ’' 6.66 ‘' 6.66 ’ 6.66'' 6.66'' ‘' 1 


Ret. Time 

Area Area % 

Ratio % 

4.035 

1838567 100.00 

100.00 


675437.D 


Thu Jun 03 11:32:12 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052880 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675437.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 18:56 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 37 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052881 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675438.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 19:10 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 




***NO INTEGRATED PEAKS*** 


Ratio % 


675438.D Thu Jun 03 11:32:16 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052882 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675439.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:24 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 



4 

.TfC; 6764^iy . 

04 

2500000 



2000000 



1500000 



1000000 



500000 

i Q 

3.28 

i 

^ . _ _- .. t 

!Tlme-> 

zbo ’ ibo'' ibo ‘ ifeo ’ ' 4.06 ‘ 4 i 6 '' ibo ‘ iho ' ' abo'' abb '' 7.56' 7^6 ' abo' 8,bo g.bo 9.60 | 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.282 257923 7,03 7.56 

4.044 3412158 92.97 100.00 


675439.D 


Thu Jun 03 11:32:20 2010 


Page 1 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675439.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^2009 19:24 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CASf* Qual 


1 3,28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-bjthiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


?®uhdance ' ' Averageor3,256lo3.420 min.: 675439.0 {-) 




675439.D Thu Jun 03 11:32:20 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR 052884 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

Pile Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675439.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^2009 19:24 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 




675439.D Thu Jun 03 11:32:21 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052885 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675440.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:38 


ASD 
40 

DRUGS 

RTE 


'Abundance 

250000ol 

I 

2000000 

1600000 

looooooj 

500000I 



i 


3.28 


hme-> 2.bo ' ' zfeo 

' 4.00 ^feo ’' 5.bo 

6.50 ado 

' ako 7.00 ' ‘ 7,hb '' ado e.so ’ 9.00 9.b 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.283 

258555 

8.54 

9.34 

4.039 

2769302 

91.46 

100.00 


675440 .D 


Thu Jun 03 11:32:25 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052886 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675440.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^ 200^^ 19:38 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.28 

C:\DATABASE\NIST98.L 




Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance Avera^eVf 51257 to 3.389 min.: 675W0.D (-) 




675440.D Thu Jun 03 11:32:25 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR 052887 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SySTEM4\09_15_09\675440.D 
DCS 

15 Sep 2009 19:38 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


l^bunSance 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


67 


82 


94 




182 


105 


122 


135 


198 


207 223 242 


303 


272 

260 ! 281289 


40 50 60 70 80 90 lOO 1*10 120 130 l4o 150 l60 170 160 1^0 200 2^ 2^0 2^0 240 250 260 270 2^ 290 36o 



675440.D Thu Jun 03 11:32:26 2010 Page 3 


Folk_OIG_^PRR_052888 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:51 


ASD 
41 

DRUGS 

RTF 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.276 

650829 

11.61 

13.42 

4.049 

4849087 

86.51 

100.00 

4.657 

105249 

1.88 

2.17 


675441,D 


Thu Jun 03 11:32:29 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052889 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:51 


41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASB\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


i i ’r 



Sundance 


80 


60 


40 


20 


L/z-> 


l?84039:TmidazbI27TB 
148 


73 


51 63 


101 


89 


127 


11 




136 


2p4 


176 

i 157 167 I 185 


40 50 60 70 80 90 100 110120130 140 150 160170 180 190 200 


2Tcr22025b"So2^olSo ^h&O 2§0 


675441.D Thu Jun 03 11:32:30 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052890 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired : l^Se^ 2009 19:51 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.05 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


l^bundance 


We7ap^4inTTor4irePriWn 675r4TOT) 


I 67 M h 

! oUfi 4 'i , , i 

hVz- > 40 SO 60 70 80 90 100 llO 120 130 1 


1 152 iflR 

I 5 1351 44 ^ .1 208 222230 242 258 j, 288 L 


\bufidance 


^#2gr€Di:^NE^ 


162 166 


40 50 60 70 80 90 


4^ t i " i i ^ [ 4 ‘ i I n -r+ ^j -'fH-r- i 1 i I tt i r4‘ r i ^ > i ; f l r T-r- i i, i-fWr r - p - t rl*! i t r-p- p - 

100 110 120 130 140 150 160 170 160 1M 200 21C 


214222 244 259 


70 280 290 300 


675441 .D 


Thu Jun 03 11:32:30 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 052891 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:51 


ASD 
41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.66 C:\DATABASE\NIST98.L 

cis-Cinnamoylcocaine 000521-67-5 98 

Cinnamoylcocaine 1000247-78-7 70 

Cocaine 000050-36-2 64 


l^ltundance 


80 


AVeifap'of 4.636 to47710 min.: 


hVz--> 



80 100 120 140 160 


’260 ' 2id ’ 2<io ' ' 2^6 ' ’ "li5o^ 3^6 ' 340 



hi/z-> 40 60 


'fib^ ^ ’ 120 


iio '' T^b 1^0 ' ' 260 22 b ‘ 24b '' 2 bb ’ 280 ^ ' ^b”"’ bib 


675441.D 


Thu Jun 03 11:32:31 2010 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 052892 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675442.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:05 



42 

DRUGS 

RTE 


r 


bundance 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 


04 




3.28 


O' 

11 il 


j 

|Tinne"> 2.bo 2,b6 

ioo '3.bo 4.66’ 4.66 '5.66 

' 5.66 ’ ' 6.66' 

' 6.66 ‘' 7.66'' 7.66' ‘ 8.66 ' 8.66' 6.66" 6.66 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.277 

693576 

14.48 

16.93 

4.044 

4096494 

85.52 

100.00 


675442,D Thu Jun 03 11:32:35 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052893 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675442.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:05 



42 


AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo t2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


mz-’> 


51 


41 




73 


63 


101 


|81 


40 50 60 70 80 




148 


121 


204 

I 


89 

I II II I 

176 

.A.’S. .ig . 

90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 26o 


281 


^■lo 2i^o' 2O6'2-i6T0o '2O6' 2-j'O 2O0 



675442.D Thu Jun 03 11:32:36 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052894 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SySTEM4\09_15_09\675442.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15_ Sep 2009 20:05 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.04 

C:\DATABASE\SLI.L 




COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052895 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675443.D 
DCS 

15 Sep 2009 20:19 


ASD 
43 

DRUGS 

RTE 


'Abundance’ 

300000oj 

2500000| 

2000000' 

1500000 

1000000 

500000 


3.28 


104 


" 115(^67544311 


Time-> ° ibo ‘ ‘ 2 .fe 6 " 3 . 60 ^' 3.^6 ’ 4.bo 4.^6 ‘ ibo'' ibo'' 6 .b 6 "' e.feo' ’ i 66 '' i.bo'' e.bo ' ifeo' o.bo' afeo' 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.281 

436918 

10.13 

11.27 

4.043 

3878271 

89.87 

100.00 


675443.D 


Thu Jun 03 11:32:41 2010 


Page 1 


FolkOIG PRR 052896 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675443.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:19 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI,L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


(Sundance 


80 


Average oT3728^rio^.413 mla: 
148 


204 


60 


40 


20 


73 


51 


41 I 


63 


101 


89 


81 


121 


mi 


1131 

L 


176 

157 i 189 


253 


281 


40 50 60 70 80 90 100 1^ 120 1:^0 140 1^0 160 170 18Q 190 260 210 2^0 2^0 240 250 260 270 280 
!A8ur®nce~~ ~ 


80 


60 


40 


20i 


^TO1039T7ifi!d^d[27T^1F)iazdIe7^3^5^^1e!r^^ 

204 
148 


73 


101 


127 


51 63 


89 


117 


176 


675443.D 


Thu Jun 03 11:32:42 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 052897 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675443.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Sej^ 2009 20:19 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


^\&un3ance 




)m/z->_40 


jA&un^^ce 


0 

40 50 60 70 80 90 l6o 110120 iS01 


122 198 272 I 

,ii| [207 222 243 258 1 281 _ j 332 

I201 io lii) 1 ^ 1^01>0 m 'l5o 260 2^d 2^0 2^0 24i) 2io 2^0 270 2^0^0 S'! 0 3^0 sio 



20 i 




675443.D 


Thu Jun 03 11:32:42 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052898 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675444.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:33 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675444.D 


Thu Jun 03 11:32:47 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052899 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675445.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^2009 20:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Nutnber : 45 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


3.285 268527 7.11 7.66 

4.042 3507606 92.89 100.00 


675445.D Thu Jun 03 11:32:51 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052900 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q3-2009\SySTEM4\09__15_09\675445.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 45 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^ep 2009 20:46 

ASD 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.29 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


RBuncJanc^ 


80 


60 


40 


20 


\nfz-> 


45 


51 


“Sveraiii^3:259 to 3:4D77iTtn.: 67544^^1 


73 


63 








89 


82 




101 


It 95. 


121 


127 


L107 


11 


l6o li0 130 140 


135 


142 

T-tYh 


204 




176 

161 169 ! 182 189 


' 2(id 


40 50 60 70 




i5undan^ 


80 


60 


40 


20 


ol 


73 


45 51 63 


^4 


79 




148 


204 


101 


89 




121 127 


108 11J, 

r -T - r4Y 


135-141 


176 

157 167 I 185 




675445,D 


Thu Jun 03 11:32:52 2010 


Page 2 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675445.D 
DCS 

15 Sep 2009 20:46 


ASD 

45 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality; 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


S^undance 


80 


62 


60 


40 


20 


T^age orCCrr01o~47T32 roTn r675443XnF)‘ 
182 


94 


42 


105 


51 


m/z-> « 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1^0 260 2)0 220 230 240 250 260 270 280 2% 30O 


122 


ill L. 138 If J 

4WTT^l44-rT-H ^| ' j '! ) I i I I I ib m r f l *i ^rr q -rT4T-riT-T-rf4^ 


303 


198 


207215 


272 

242 269 1 281 


lAburrdance ‘ 


80j 


60 


401 


8? 


~¥29; T^OXJATRE 


182 


94 




I 

ij 

I] 

10 

42 

i 

j 

I 


1 

51 

68 I 

i|i 

1 

j4,-r+L4Wr, 



u 


122 

1114, I 135 ''f If 


198 


214222 244 259 


272 


in/z-> 40 5^60 70 lo l5o l^l'So 2^0ny2S"^b 2jo^^O^ 2fo^0^0^0 


675445.D Thu Jun 03 11:32:52 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052902 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name ; F;\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\67S446.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^e^ 2009 21:00 

ASD 



j 3,28 

n ______ K 


Time-> 2.6o ’ 2,bo 

’ 3.60 ‘ 3,50 4.C 

)0 ' 4.50 ' 5.60 

’ 5.50 abo 

' abb ' ’ 7.66 ’ ' 7.66'' 6.66 ' ' 8.66 ' 6.66 ’ 6.66' ‘' 




Area 

Area % 

Ratio % 

3.283 

4.039 

221924 

2345282 


9.46 

100.00 


675446.D 


Thu Jun 03 11:32:57 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052903 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675446.D 
DCS 

15 Sep 2009 21:00 


ASD 
46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.28 C:\DATABASE\NIST98,L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,l-bjthiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


^bundarice 

80 

60 

40 

20 

0 


15[verage^ 1irmInTiB754^6.Cr(:) 


204 


73 


101 



51 

i i 

' [ 

89 

1 


42; 


I 63 I 

; 


i 

i i 1 r 

i 

1 


li 


w. 


|l 111,|j| 



121 


131 


176 

160 j 189 


281 


2^6 240 '25o"2iSo 2)6' 2^6' 


lAblmdart^ 

80 

60 

40 

20 


148 


73 


51 63 


101 


89 


127 




117; 


135 


176 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 


hi/z-> 40 50 60 70 80 90 


2 T 0 U 0 ISo"2lo"So^2^0 '2?o" 2 ^ 50 " 


675446.D 


Thu Jun 03 11:32:57 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052904 




















Information from Data File: 

File Name : F; \Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675446 . D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Sep2009 21:00 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 
Vial Number ; 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTF 


Search Libraries 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_TOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.04 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


^undance 


i 40| 



roi-l 


L ijl'li . V | 0| i ij I I Jl ' l ' l . I , .rflArp-. 

40 50 60 70 80 90 1(i)0 110 120 130 l40 150 160 170 180 190 200 210 


214223 242 258 1 281 

rTt“T' f i q 1 I 1 »-r « * < > rr^'T' n : < i rg t i i i 14' T - rt"p i i 


'[ J I i J I I I 1 »‘r i *111 I I'T T f : I I T'T< I I I [^'■ rrvp i i r?-i 

30 210 2^0 230 240 250 260 270 280 2^0 


Sundance 


"ffzurcouTmEr 


L ^ 





135 166 


214222 244 259 


90 ^o ’lib 120 1^0 lio 180 I'bb 2M 2-tO 2:^0 240 2bb 2^0 2fo 


675446.D 


Thu Jun 03 11:32:58 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052905 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675447.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:14 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


2500000 

j 

2000000 

1500000 

1000000 

i 

500000 

n 

4 

3.28 

\ 

04 

_ 

TrcrB75447.t3 





' ibo ' iho ’ ' 4.bo ^ ‘ 4.^6 5.6( 

) ‘ ' sio'' aOo ' 

‘ h.ho ' 7.bo'' ihb ' ' abo 

’ ’ 8.^0 

'' 9.6o '' abb ' 


Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 



3.282 


270533 

7.59 

8.22 



4,043 

3293148 

92.41 

100,00 




675447.D Thu Jun 03 11:33:02 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052906 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675447.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:14 


ASD 
47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


j/^bundance 


Average of 3T2B0 to 3,382 min.: 675447.D f-) 

148 


80| 

I 

I 

60 

40 

20\ 


73 

i 


101 


45 

jUk- 


51 




63 

Jll 




89 


82 


121 


127 


204 


176 

160 110 120 lio 140 150 160 170 1^0 190 200 


5TOncJance 


80 


60 


40 


20 


#84039TTiriI6azo[27l’^tfna&^^ 

148 


204 


73 


45 51 63 

i iL.w,. ' 


mz-> 




101 


89 


W 




l-T-l-t 


121 127 


40 50 80 70 80 90 


-'.t 


,1 



I 176 1 



i , 135141, 

||, 157 167 I 185 .,1 


675447.D Thu Jun 03 11:33:03 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052907 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675447.D 

Operator : DCS 

Date Acquired ; 15 Sep 2009 21:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



lAbundance Tf29rCDCSINE~ 



675447.D Thu Jun 03 11:33:03 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052908 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675448.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:28 


ASD 
48 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

■ . ■" ^ I 


4 

04 

2000000 


I 

I 

1500000 



1000000 



500000 



I 0 

3.28 


,Time-> 

j 

zho' ' zho' ’ 3.b6 ' iko ' 4i 

lo ‘' 4.^6 ' 5.66 ’ 5.66 ' 6 . 66 '' 6 . 66 ' 7 Jo'' 7.60 ’' 6 . 66 ' 6.66 ’ 6 . 60 " ’ 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.283 

215819 

8.13 

8.85 

4.039 

2437971 

91.87 

100.00 


675448.D 


Thu Jun 03 11:33:07 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052909 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675448.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:28 


ASD 
48 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 Cl \DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


148 




675448.D Thu Jun 03 11:33:08 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_05291 0 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAStt Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI. L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675448.D 

DCS 

21:28 

ASD 

48 

DRUGS 

RTE 


«« 42 

20 ! ! 

M 51 I 122 198 

i 1^ hfinf ,1 I 135 166 ,1 I 

0 1. , tV iTr, . t. fl ■ ■ !'l ■ ■ jjTr i ■ Jj-h,., i^It; : i .... 11’t'..,I.. i Ti. .. . 1 ,,, .T7. ■ 

iz-> 40 50 60 70 80 90 1*^0 110 120 'l'5o 1^0 150 1^0 lio 180 1^0 2(io *2^0 


272 

208 222 242 258 |. 281290 / 

i’ '2H0 2^0 2io 2^0 '2^0 UTm '2^0 2^6" 3(^0 ' ~' 


jAbundance 


20j 42 


^ 40^ W 60 70 ^0 90 100 lloW 


122 198 

I 1 . . M ■ . ■ .’'1 k , ... I' L , . . . i, . . . . , I . . . -__ i 

oT^Tio 1I0150 leb’ i>o W 1^0 2(1)0 210 '2^0 230 2-io 2^0 2^0 i^olSb ’290 360 


675448.D 


Thu Jun 03 11:33:09 2010 


Page 3 


Folk DIG PRR 052911 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675449 .D 
DCS 

15 Sep 2009 21:41 



49 

DRUGS 

RTE 


4,04 TlCI675iR91T 

2000000! 

1500000 

j 

I 1000000 

500000 

0 4- pt 

ime-> 2,00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.282 

262826 

9.15 

10.07 

4.038 

2611063 

90.85 

100.00 



3.28 

’' ibo ‘ ' 


675449.D Thu Jun 03 11:33:13 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_ 05291 2 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675449.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:41 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C;\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


?S>undance 


80 


148 


204 


60 


40 


20 


73 


101 


51 


63 


I 42 J Y j 


89 


h/z-> _ 40 50 60 70 80 90 




121 


110 120 130 l40 


29 

l¥r> 


176 


4" 

1M 


157 


281 


I I'^O 'l)6 1^0 Uo 2^0 210 2S" 2 ^ 0^40 2^0 2^0 2I6' 2^ 


^undanca 


60 


60 


40 


20 


' W 4039:1 mid azoK 1 ^(hfazdl 872 r 3 ;; 576 ^!e!ilfiydro- 6 ^p?^^ 

294 

148 


73 


51 63 


101 


h/z-> 40 50 60 70 


89 

isr.ii 


127 


1171 


|81 .ill Jj!!!l09 ih ii Ji . Ill 'y' W/ 1 Ibt) ill 

r. < p Kq-rT-p-rT-rn-r-rVl^ 

80 90 100 110 120 130 l 4 o 160 160 170 180 1^0 26 o 


136 


176 

157 167 I 185 


2^0 255"230 '3o^5o"2S^i^2^ 


675449.D 


Thu Jun 03 11:33:14 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052913 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\67544 9.D 
DCS 

15 Sep 2009 21:41 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


KbundanceT 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


82 


Averapomi2167rrre?m^ 


182 

I 


n 


68 


1 

^2-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1:50 140 160 160 170 180 190 200 2^2^0 230 240 250 260 270 2^ 290 300 


94 


105 


122 




198 


303 


207 222 242 


272 
258 ! 281 


!?®undance 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


82 


68 


I 0 

^/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 l4o 150 1 to 170 180 190 260 210 220 230 24o 250 260 270 280 290 300 


94 

i 105 


122 


~lf2^COC'm^ 


182 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


675449 .D 


Thu Jun 03 11:33:15 2010 


Page 3 


Folk_OIG_^PRR_052914 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F: \Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\675450 . D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 21:55 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


675450.D Thu Jun 03 11:33:19 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052915 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675451.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 22:09 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675451.D Thu Jun 03 11:33:23 2010 Page 1 

Folk_OIG_PRR 052916 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675452.D 

DCS 

15 Sep 2009 22:23 

COCAINE STANDARD 

5 

DRUGS 

RTE 


®jhdanc€ 

1500000 

1000000 

500000 

0 

4 

04 

TIC; 675462,D 


Tfme-> 

2 . 1)6 '' zfeo' ' 3.66 ‘ 

ifeo ' 

’4.66’ 4 . 66 ’ ' 5 . 6 ( 

) 5.66 ’' 6.00' 

' 6.66'' 7.66" 7,66 

' 'o.bo' abo' abo' aho''' ' 


Ret. Time 



Area 

Area % 

Ratio % 


4.036 


1869138 

100.00 

100.00 



675452.D Thu Jun 03 11:33:29 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052917 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675452.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 22:23 

Sample Name ; COCAINE STANDARD 

Submitted by 

Vial Number : 5 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.04 

C:\DATABASE\SLI.L 




COCAINE 000050-36-2 99 


undance 


^erage oR7015 'to 4.126 min *: 675452^D1[^ 


Wz--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 l40 150 160 170 160 190 200 210 


152 i : 

35 ,1, ,!l 209 223 242 269 | 281 i, 

/ 1 ; I L if 111 I I »'-fi I I I I i-rrrT~ r i j i < ^ i i p : y r i i i i t i < i t t ^ rj r i m i i -rr i i i I ' l i t p m ij r iti 


2^0 2^0 m 


[Abundance 


^ 29 l COCAINE 


135 


0i ,-r A - HMl Iil i'i , , l| l| trv4^1l|'. . /| i P I‘MTT 4 ‘i4- rn - | li' h , , , n ' l 1 f^'rji 


i/z-> 40 50 60 70 80 90 


|t^ , ,,, ,1,. X . 244 259 |. J, 

iTo I'lo 120 i;io’ no"im iS) i'Io 'i8o i^b"2(Jo 2 io' 25 o 2^0 2^0 260W2)0 2^0 2^0b'So'' 


675452.D 


Thu Jun 03 11:33:29 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052918 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675453.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 22:37 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675453.D Thu Jun 03 11:33:32 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052919 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675454.D 

DCS 

15 Sep 2009 22:50 


ASD 

54 

DRUGS 

RTE 


lAbundance 

TIC: 675454,D 

2500000 

4 

,04 

2000000 



1500000 



1000000 



50000D 



0 

3,29 



ibo ibo ibo s.feo 4.b 

lO' 4.bo '' 5,b6 ' 5.50 ’' e.bb ' ' abb ‘ ' fbb ’ ' 7.bb ' ' abb '' abb ^ ’ b.bb ^ "abb " " 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.293 

4.038 

133185 

2719819 

4.67 
95.33 

4.90 

100.00 


675454 .D 


Thu Jun 03 11:33:36 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052920 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675454.D 

DCS 

15 Sep 2009 22:50 


ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.29 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


[i®jri3ance 




60 


73 

i 




101 

1 


40 



1 

121 

I 

20 

45 

89 

( ! 127 

I j 


0 

1 

n r-llli-Jil 

,63 

mlif 1 U-A44i| 


176 j 

< 1 r- n-v-T-W^ 


_ 

AburTdali^ 


0 90 100 no 120 m 140 150 160 __170_ 1^0 1 90 200 J 

^8W39rTiin[^az^7rSIlli!^]^ “1 

T 

148 


121 127 


45 51 

I , 

89 

63 j 

II. 

Igi 


.4 , j 1 i i J 

I k f F * T 7 f 

60 70 80 



675454 .D 


! .I li 

i,ll l108l13, , , , ,135141, l i 157 167 j 185 , 

100 1-iO 120 130 140 150 160 170 1 80 100 2OT 

Thu Jun 03 11:33:37 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052921 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675454.D 
DCS 

15 Sep 2009 22:50 


ASD 

54 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; 


C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.04 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 

i 

80 

i 

1 

60 




1 

! 20 


j 

0 

1? 68 

, iit. 

m/z-> 

r j T ^ i r 1 

40 60 


105 


6T54MTD"(y 


182 


122 


198 


303 


214 


272 

242 259 1 268 


355 


4521 


J^BDndance 


82 


l?29rCDCAINE“ 


60 

60 

40 

I 

20142 

! I 

) ! 85 gs 


105 


122 

I 


182 


1. i 135 152166 

H. --.I.. 145 , 


198 


214 244 259 


303 

272 ! 


im/2-> 4K"’"lMr"^^ToOl5o’^ioiiDO Tm^o""2B'1:40 28o"35o 32^""3io'"3So^8o"'45b"^0^43o"" 


675454.D 


Thu Jun 03 11:33:38 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052922 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675455.D 

DCS 

15 Sep 2009 23:04 


ASD 
55 

DRUGS 

RTE 



Time -> ^ 2.0 0 ’' ' 3.6o" ' ibo' ' 4.50 ' 4.50 ' ^bo ‘' sio ' s.oo Tio'' Ibo 7.S 6 ' ' 8.66 ' ' a kb ' 4tio' ‘ a.feo 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.280 

4.041 

306557 

3253712 

8.61 

91.39 

9.42 

100.00 


675455.D 


Thu Jun 03 11:33:41 2010 


Page 1 


FolkOIG PRR 052923 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675455.D 

DCS 

15 Sep 2009 23:04 


ASD 

55 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98,L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo(2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


?^bundan^ 


80 


148 


60 


40 


i 20^ 5^ i ! 89 , ) 

I 42! j i T i I i i i I 

_40 50 60 70 80 90 l6o 110 120 130 140 150 1^0 170 180 190 200 


204 


73 


101 


121 


282 




lAburiJance 


80 


60 


40 


20 


Wz" 


148 


73 


63 


101 


89 


i81 . 


127 


40 50 60 70 80 90 


!,j 117 I 176 j 

i6oj^ 


675455.D Thu Jun 03 11:33:42 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052924 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMe th: 
Integrator : 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




675455.D Thu Jun 03 11:33:43 2010 Page 3 


Folk OIG PRR 052925 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675455.D 

DCS 

^^^^^^^^23 : 04 

ASD 

55 

DRUGS 

RTE 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675456.D 

DCS 

15 Sep 2009 23:18 


ASD 

56 

DRUGS 

RTE 


pbundarice 

4 

04 

TfC: 675456:cr 



j 2500000 






2000000 


1 




1500000 






1000000 






500000 

3.28 





1 O' 

_ 1 

V_ 





2.bo ‘' 2,ho ‘' ibo '' ihb' 4.66'' 4.66 ’ ’ 5,66 

" ' 5.^6 ' 'e.bo ' abb fbb 

j.ho'' ibo ‘' ibb ' ‘ b.bb ’' b.bb ’' 




Ret. Time 

Area 

Area % 


3.281 

375962 

10.36 

11.56 

4.043 

3252727 

89.64 

100.00 


675456.D 


Thu Jun 03 11:33:47 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052926 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SySTEM4\09_15_09\6754B6.D 

DCS 

■5 Sep 2009 23:18 



56 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C;\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 


^bundarice~ 


801 


60 


40 


201 



0'<T-|W;', 

hi/z-> 40 50 60 70 80 90 




J^bundance 


801 


2Q4 
148 


60 ! 


40i 


201 


73 

I 


101 


127 


51 63 


89 


117 


nn/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 liO 130 140 150 160 170 180 190 20o 


176 


2iy^'2io^5o 240 2lo"2^'2?0 2®)' 


675456.D Thu Jun 03 11:33:47 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052927 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675456.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : l^Se^200^^ 23:18 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




! 

I 

! 


675456.D Thu Jun 03 11:33:48 2010 Page 3 


Folk OIG PRR 052928 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMet h: 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675462.D 
DCS 

16 Sep 2009 00:40 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675462.D 


Thu Jun 03 11:33:57 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052929 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675463.D 

Operator : DCS 

Date Acquired ; 16 Sep 2009 00:54 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


jH 

4 

03 

1600000 



1000000 



500000 



0 



Tfme-> 

ibo ibo ’ 3.66 ’ 3.66 ' 4.6 

to 4^6 5.66 







675463.D Thu Jun 03 11:34:01 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 052930 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675463.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 16 Sep 2009 00:54 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CASH Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052931 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680102.D 

ASD 

23 Oct 2009 13:51 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680102.D Thu Jun 03 11:24:16 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052932 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680103.D 

ASD 

23 Oct 2009 14:04 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


JAbundance 

4 

0 *^ 

llL: l>80103-0 

j 1500000 




1000000 


4 

.69 

SOOOOOj 

1 ; 
! 

0 

i 

i 

i 


I 

I 

T!me-> 

ii)6 ifeo 3.6 o ifeo 

(6 4io 

‘'5.b6‘'5.^''e.bo' ‘s.feo' ‘7,66'' 7.66' '6.66’ 6,66''6.66' ‘6.66'' ’' 



Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 


4.026 

4.687 


1486848 

907793 

62.09 

37.91 

100.00 

61.05 



680103 .D 


Thu Jun 03 11:24:19 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052933 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 

Operator 
Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number ; 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680103.D 

ASD 

23 Oct 2009 14:04 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


82 



94 


105 


W^>_40 SO 60 70 80 90 lOO llQ 120 130 140 16 Q 160 170 l 60 lOO 26 Q 210 220 230 24q 250 260 270 280 2^0 300 




182 


122 


138 1S2 166 


198 


303 


272 

207 222 242 260 I 281 


Abuiffinci" 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


S2 


“#29:mCAlRE 


182 




94 


105 


68 

)i Vz-> _ 40 50 60 70 8 0 90 1QQ liO 120 130 140 150 160 170 18Q 100 200 210 220 230 240 250 26Q 270 280 290 300 


122 

114ui 135 


152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 

I 

IT-71^-T 


680103 .D 


Thu Jun 03 11:24:20 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052934 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680103.D 

ASD 

23 Oct 2009 14:04 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.69 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Codeine @ 000076-57-3 90 

Hydrocodone 000125-29-1 23 



680103.D Thu Jun 03 11:24:21 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052935 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680173,D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 6:05 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680173.D Thu Jun 03 11:24:58 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052936 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680174.D 
ASD 

24 Oct 2009 6:39 

DROSTENALONE PROPIONATE PREP 10-22-09 
74 

SCREEN 

RTE 


Abundance 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 ; 

400000 

200000; 


19 


'TICreBOIT^D" 


23 


2,00 4,00 6,00 

‘ ki)o ' io!ob ' i'2lob' 

'i4lob' ‘I'elob 

'islob' ‘2oIob‘ '22!ob' '2'4.’ob' 'a’e.'ob '28!ob 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.195 

2212531 

84.36 

100.00 

9.231 

410124 

15.64 

18.54 


680174.D 


Thu Jun 03 11:25:02 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052937 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680174.D 

ASD 

24 Oct 2009 6:39 

DROSTENALONE PROPIONATE PREP 10-22-09 
74 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


1 9.19 C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Drostanolone propionate 000521-12-0 99 





149 


138 


271 286 


161 


JlAj 


’f ,69^?' 2,5 231 T? 




120 140 160 ’ 180 25o 220 2-io260^So 


i 304 317 331 345 j 


^6T:IJfoslanolone pro^onat^ PT753 


149 


94 

l 107 138 I 

123 ! 161 


271 286 


214 ^“*5 258 


318 


360 


1 140^1 w "So^So "^2‘li/’"' ^6”^3o "^Tio" So 


680174.D 


Thu Jun 03 11:25:03 2010 
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Folk_OIG_PRR_052938 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

P:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680174.D 

ASD 

24 Oct 2009 6:39 

DROSTENALONE PROPIONATE PREP 10-22-09 
74 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 9.23 C:\DATABASE\NIST98.L 

Azacycloheptan-2-one, 3-[{3-phenylp 1000126-63-4 10 

4,5,6,6a,6b,7,8,12b-0ctahydrobenzo( 019390-93-3 10 

4,6-Diamino-3-tp-chlorophenyl]-IH-p 1000214-71-0 9 


pBui 


undance 


80 


60 


40 


83 


66 





115 


103 


I li P 

h/z-> 70 io WltoTfo^lSl'^Fl’ Ic 


143 


164 


128 


186 

I 


208 


227 


216 


197 




2^0 

1 


246 


274 


289 


Abundance 


60 


40 


20 


“#9456^T7^zajGy doliept^ 3^(3^benyrpropl6n^^ 


260 


91 


127 


56 


41 


05 


83 


L 1 


104 


1.13 


141 165 


178 


Yn!z-> 


30 


40 50 60 70 80 90 100 liO liO 130 140 150 l60 170 180 190 200 2l0 220 230 240 250 


260 


1-1 p-Ti-r i j ri T-T-n 

270 2^ 290 


680174.D Thu Jun 03 11:25:06 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052939 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680175.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 7:13 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number ; 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


680175.D Thu Jun 03 11:25:09 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052940 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2 009\SYSTEM4\10_23__09\680176.D 
ASD 

24 Oct 2009 7:47 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680176.D 


Thu jun 03 11:25:13 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052941 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680177.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:21 

TESTOSTERONE ENANTHATE PREP 10-22-09 
77 

SCREEN 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


12.267 819114 78.58 100.00 

12.416 223287 21.42 27.26 


680177.D 


Thu Jun 03 11:25:17 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052942 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680177.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:21 

TESTOSTERONE ENANTHATE PREP 10-22-09 
77 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 12.27 C:\DATABASE\NIST98.L 

Testosterone Enanthate 000315-37-7 99 

1.4- Estradien-3-one, 10-.epsilon.-1 1000151-30-9 60 

3.5- Dihydroxytoluene 000504-15-4 30 


^undance 

4 

f 


1 80i 

i 




1 60 

j 

I 



1 40 


1 

5 

i 

ao 

29 

1 

i 

1 

67 

'i 1 

. «* 

i,ji 

Li 

u 


124 


91 

79 i 105 


0z- 


60 80 100 


A^rageon^n05fo f2,3681fiin.: 680T77T)TT 


147 


230 


213 


270 

245 I 315 


358 400 

385 


lipliil, I! ' I i ii I ,i, . lii i, I 385 j, 

l3oi3oiio^^ ^0 2^cr 240 2lo2^r^ 3^0 "^3^6’ 3i(r^3CT "sSo* 400 


fAHind^ce 


80 


60 


40 


20 




Qi,. 


4:3 


#M54: Teslosler6ifie“EimTfi^ 


124 


55 


91 

79 I 105 


67 1 




147 


228 


161-17^ 1 213 

l il 


245 


270 


288 


358 


400 


315 


100 120 140 160 180 200 220 24o 260 280 300 320 340 3^0 380 400 


40 60 80 


680177 .D 
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Folk_OIG_PRR_052943 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SySTEM4\lO_23_09\680177.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:21 

TESTOSTERONE ENANTHATE PREP 10-22-09 
77 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 12.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

4,6-Androstadien-17.beta.-ol-3-one 1000126-89-7 25 
Acetic acid, 3-[1,3]dithian-2-yl-6, 1000194-64-1 25 
Spiro[ben2ofuran-2(3H),1'-[2,5]cycl 026891-80-5 22 


r 




80 


60 


43 


133 


113 


128 


40 


20 


65 


67 






81 04 

I ll 


L 


“Average ( 


145 


159 


174 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


207 


230 


1191 


286 


268 


40 60 80 


358 i 

38o "Too 





136 



40 


286 


161 




227 253 268 

172 185197 j 

IM, J'i 


,'vv, 'ir-, -j vH I 'i 'I’r, i /‘i , r: ,ij , , , . ^ . 

1?o"”T80 25o^5o 240 2^6 ^0 ’""slo ‘ "^0 


680177.D Thu Jun 03 11:25:19 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052944 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680178.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:55 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 



Time-> ife 4!oo’^6T6^"'8.6o 


10i00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26;00 28 !oO 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680178,D 


Thu Jun 03 11:25:23 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052945 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680179.D 

ASD 

24 Oct 2009 9:29 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN 

RTE 


^h^ance .. .TiCrSB0179,0 

i 5000 

i 

4000 
3000 

j 2000 

! 10001 


frifne-> 2.6d ' 4.1)0 ' add 

' ' add ’ ' loioo ’ i 2 !oo ’ 

i4!ob’ 16 .W islod' 

2dlod "22!ob '24!od' ‘ 26 I 00 ' "28!od' ' *1 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

***NO INTEGRATED 

PEAKS*** 





680179.D 


Thu Jun 03 11:25:26 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052946 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 



|rime-> ' i'2!oor ' Ml oir^lo b ' ‘ 2o!ob' ' l!2!ob 26!ob^ 28!oo 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.384 

295671 

1.36 

3.05 

5.698 

4888883 

22.50 

50.42 

6.327 

974377 

4.49 

10.05 

6.386 

1827011 

8.41 

18.84 

6 .949 

9697261 

44.64 

100.00 

7,009 

624147 

2.87 

6.44 

7.517 

302965 

1.39 

3.12 

9.192 

2658546 

12.24 

27.42 

9.234 

455508 

2.10 

4.70 


680180.D 


Thu Jun 03 11:25:29 2010 
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Folk_OIG_PRR_052947 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 
80 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2.38 C:\DATABASE\NIST98.L 

Benzyl Alcohol 000100-51-6 91 

N-Cbz-glycyl-glycine-p-nitrophenyl 1000126-28-8 91 

Benzyl Alcohol 000100-51-6 90 


Abundance 


80 


60 


401 


20 

[ 

' 39 

0 

29 

, .r-i^+4-T+--r-r-rr+l H 



m/z--> _ 

ABiJndanc^ 

80 

60 

40 


Average ot 2,366 mlnY680180.D fb 

79 


51 


44 


54 


62| 


65 


74 
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91 


87 


Vs 165 


105 
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1 T 0 " 




79 


20 


51 


39 


27 


!m/Z“> 


oi- 


31 


43 


25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 l6o 105 1^0 


65 
62{ I 

r l -l-M- ' 


75 

r-r-r-!— 


108 


91 


105 


680180.D 
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Folk_OIG_PRR_052948 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionNeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680180 .D 
ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


5.70 C:\DATABASE\NIST98.L 


Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

98 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

95 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

95 


Abundance 


801 


“Average of min,: BBOW-CTf) 

105 


20 


29 


91 


77 


51 

! 65 


39 


212 


167 


194 


,,ill iiiii , 111 115123 133141 152 181 , i, 

-f r < ^ t r -t T iS -TT-i i i jTi < n i 1 1 i t pn i r j ) i r ‘T | i j ' rc > f | i i rr' i i ri i pr'i-r^->-44- 


227 


256 


U^7“! -!-[ i M- 4 4VT-T-f‘RTVr'r < ^ t n p t ih -rr-i i i i i < n i i i i t rv i i r j ) i r ‘T | i j ' rc t-t " > > f i i i »~t' | < f 'l i pr'i-T-i~pPrTT-prT < i ■pr- n -p i r r- i ri i t-; 
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i -i.L Jii.. . _ 

i 153 1 ! !, 

jtj ^ J ^ 1 -I—T 1 1 -j* -f -y J" 1.. r 1 T t I' '"8^ 1 l~r "T 1 r "V J “"T F T“rT“ 

r-r |-r-r-rT-p-r r T-p i ^ r-rq n ri-p i . tt it- 
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lio 1M lio 140 150’ 'i4o i'^o 'i^6' 'i^o ado ilb’ iio 'ado 2-lo‘ 'ado' ”' 
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Folk_OIG_PRR_052949 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SySTEM4\l0_23_09\680180.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 200 9 10:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 80 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 6.33 C:\DATABASE\NIST98.L 

E-ll-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 91 

Ethyl 9-hexadecenoate 054546-22-4 87 

Ethyl 9-hexadecenoate 054546-22-4 64 


RBuSaance- -- Avlrage'of'6:2'97T6'06Tnfnr^ 

I i ^ 
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Folk_OIG_PRR_052950 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680180 .D 
ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 6.39 C:\DATABASE\NIST98.L 


Hexadecanoic 

acid, ethyl 

ester 

000628-97-7 

97 

Hexadecanoic 

acid, ethyl 

ester 

000628-97-7 

95 

Hexadecanoic 

acid, ethyl 

ester 

000628-97-7 

95 



680180.D 


Thu Jun 03 11:25:34 2010 


Page 5 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


F:\Q4-2 009\SYSTEM4\10__23_09\680180.D 
ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 6.95 C;\DATABASE\NIST98.L 

Ethyl Oleate 000111-62-6 99 

Ethyl Oleate 000111-62-6 99 

Ethyl 9-octadecenoate, (E)- 1000130-91-6 95 


jAbundance' 






Abundance 


80 


60 


40 


20 


29 






55 


“#TTr356rEIfiyrQf^e“ 
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Folk_OIG_PRR_052952 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 
80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6 7.01 C:\DATABASE\NIST98.L 


Octadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

95 

Octadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

94 

Octadecanoic 

acid. 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

94 


Abun^nc^ 


88 




80 

60 

40 

20 


\r\/z-> 
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Folk_OIG_PRR_052953 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180,D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^0ct2009 10:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 80 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


7 7.52 C:\DATABASE\NIST98.L 

2'-Methyl-Z, Z-3,13-octadecadienol 1000130-90-5 64 
E-ll-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 64 
Ethyl 9-octadecenoate, (E)- 1000130-91-6 59 




680180.D Thu Jun 03 11:25:37 2010 Page 8 


Folk_OIG_PRR_052954 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


8 9.19 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Drostanolone propionate 000521-12-0 99 


Kfaundance 
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I Ml', 
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215 231 ^258 
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Folk OIG PRR 052955 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23__09\680180.D 

Operatox" : ASD 

Date Acquired ; 24 Oct 20Q9 10:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 80 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


9 9.23 C:\DATABASE\NIST98.L 

Bicyclo[4.1.0]heptan-2-ol, (1.alpha 007432-49-7 9 

4,7-Methano-lH-inden-l-ol, octahydr 055255-97-5 9 

Bicyclo[2,2.1]hept-5-ene-2,3-diacet 1000143-00-9 9 
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Folk_OIG_PRR_052956 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680181.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 10:38 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 

Integrator : RTE 



Ret. Time 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 
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Folk OIG PRR 052957 







Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SySTEM4\lO_23_09\680182.D 

ASD 

24 Oct 2009 11:12 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN 

RTE 




lme--> 2.h 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680182.D 


Thu Jun 03 11:25:47 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052958 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680183.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 11:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


12.280 2408899 86.36 100.00 

12.411 380334 13.64 15.79 
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Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680183.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 11:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 12.28 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 




Testosterone dipropionate 

000000-00-0 

94 


Testosterone 

000058-22-0 

30 


Atropine 

@ 000051-55-8 

10 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q4-2009\SySTEM4\l0_23_09\680183 .D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 11:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 83 

AcquisitionMeth; SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 12.41 C:\DATABASE\NIST98.L 

Spiro[benzofuran-2(3H),1'“[2,5]cycl 026891-80-5 27 

[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol 000602-09-5 9 

[4-(Adamantyl-l)phenoxy]acetic acid 1000140-77-0 9 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680184.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 12:20 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680185.D 
ASD 

24 Oct 2009 12:54 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 


SS6iJjT,aanc^ .. TICT^SimSTr 

6000 

6000 

4000 

3000 

2000 

1000 



HSSilHEESIIIISESI 







Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

***NO INTEGRATED 

PEAKS*** 
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Area Percent / Library Search Report 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680186.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 13:28 

Sample Name : DROSTENOLONE PROPIONATE 

Submitted by : 

Vial Number : 74 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 9.19 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Drostanolone propionate 000521-12-0 99 


^bundance” 


!^verageof'05^g:^^2^ 


! 29 

2o] I 41 


f^ndanc^ 
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271 286 

81 
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- fi*) 
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J 1 
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11 lii 
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I, 
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E fl i 1 r 1 1 1 |! P i 1 T L*' 1 1 < 1 L i “ 1 J } IP] i r 

1^0 180 260 2^0 240 260 
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360'' 3^0 " a-Jo'' 


lfZ76irGroslanotme propionalF' ~P1753 


20 


94 
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i ; 107 

138 1 
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Qj 


i i 



271 266 


245 258 


.. 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680186.D 

ASD 

24 Oct 2009 13:28 

DROSTENOLONE PROPIONATE 

74 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 9.23 C:\DATABASE\NIST98.L 

Morphinan-4-ol-6-one, N-formyl- 076193-30-1 9 

Acetic acid, 1-cyano-l-(1-cyclopent 1000156-29-2 9 

Furanidin-2-one, 3,4-dedihydro-dihy 1000126-02-3 9 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


31 


45 


Uz-> ° ' 40"W' 1^0 ' TTd 


'Average of 9,222 to 9.323 min,: 580186.0 (-) 
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' " 80' 1(io 120 Ud 160 180 260 2^ ’ 2^6 ' ~34d 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F: \Q4-2009\SySTEM4\10_23_09\680187,D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 14:02 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680188.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 14:37 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680189.D 

ASD 

24 Oct 2009 15:11 

TESTOSTERONE ENANTHATE 

77 

SCREEN 

RTE 


raijndanc^ 

3600001 


■T[Cr 680 raOTr 


3000001 


260000 


200000 ) 


1500001 


100000 


0 

rjme-> 2. 


12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 


t. Time 



ea % 


Ratio % 


12.263 

12.412 


1096613 

123130 


89.91 

10.09 


100.00 

11.23 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680189 .D 
ASD 

24 Oct 2009 15:11 

TESTOSTERONE ENANTHATE 

77 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 12.26 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 




Testosterone dipropionate 

000000-00-0 

90 


Testosterone 

000058-22-0 

30 


Atropine 

@ 000051-55-8 

10 



jAbundance ~ 


80 


60 


40 


20 


i 0 


85 


1?4 


#T8b5: Testosterone dipropIcHi^ PTSSIT 


147 
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Vo'' Wo’’ 80 160' iio 'Uo 'i^o"^i&T’zSo' '2i6 
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360 360 3So4to i 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680189.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 15:11 

Sample Name : TESTOSTERONE ENANTHATE 

Submitted by : 

Vial Number : 77 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 12.41 C:\DATABASE\NIST98.L 

7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 001500-85-2 35 

Pyridine, 2-ethyl-4,6-dimethyl- 001124-35-2 27 

3-Cyclohex-1-enyl-prop-2-enal 1000193-70-2 22 
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